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INSTRUCTIONS SUR L UTILISATION DES RESPIRATEURS JETABLES P30 


Instructions d’application étanche 


Tenir le respirateur a une main en situant le bout des doigts au niveau de |’anneau nasal 
et en laissant les bandes élastiques pendre sous la main. 





Appuyer légerement le respirateur sur le visage en situant |‘anneau nasal sur la partie supérieure 
du nez. 





Placer les bandes élastiques, celle du haut sur le dessus de la téte et celle du bas au bas de la téte sous les 
oreilles. 





A l'aide des deux mains, faire prendre a |’'anneau nasal la forme du nez. 


Vérifier l'étanchéité en suivant ces étapes : Placer les deux mains sur le respirateur et inhaler 
vigoureusement. Si l'air s'echappe par le contour du nez, réajuster le respirateur en serrant a nouveau 
l‘anneau nasal. Si l’air s‘'échappe par le contour du respirateur, repositionner les bandes élastiques en 


appliquant une tension plus grande. Répéter ces étapes jusqu’a ce que le respirateur affiche une étanchéité 
uniforme. 





